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inide, Iionis. Op. 8. Zwei 

Harmonium und Klavier. 

No. 1. Romanze 2, — 

No. 2. Idylle 2,50 

SSIehnmann , Robert. Die schSnsfen SfQcke aus dem 

Jugend-Album Op. 68 fiir Klavier und Harmonium oder 
fiir zrvei Klaviere eingerichtet und mit Fingersatz ver- 
sehen von R. Seifert. 

Heft I 3,50 

Heft n 3,50 

Haydn, Josepb. Adagio aus der IX. Symphonic. Fiir 
Harmonium, Violine und Violoncell eingerichtet von 
Joh. Frohlich 1,50 

Hozart, W. A. Andante aus der n. Symphonie. Fiir 
Harmonium, Violine und iKlavier eingerichtet von 
Joh. Frohlich 1,80 

liCntner, Albert. Op. 42. Fest-Ouverfure. Fiir Klavier 

und Harmonium eingerichtet von Aug. Eiedel . . 2,50 

Scliainaim; Robert. Op. 29 No. 3. Zigeunerleben. 
Fiir Klavier und Harmonium oder fiir zrvei Klaviere 
eingerichtet und mit Fingersatz bezeichnet von 
E. Seifert 1,50 

^chnmaiiii, Robert. Op. 21 No. 1 und 7. Zwei 
Noveleffen. Fiir Klavier und Harmonium oder fiir zmei 
Klaviere eingerichtet und mit Fingersatz bezeichnet 
von K Seifert 2,50 

Mozart, W. A. Adagio aus dem Streich-Trio in 
Esdur. Fiir Harmonium und Klavier eingerichtet von 
Joh. Frohlich 1,30 

SfDcke, Zwei Itlassisclie. (Cavatina von Beethoven und 
Largo von Haydn.) Fiir Harmonium, Violine und 
Violoncell eingerichtet von Joh. Frohlich .... 1,80 



Mk. Pf. 

Schnmann, Robert. Ausgewatilfe Werlie. Fiir Klavier 
und Harmonium oder fiir zwei Klaviere eingerichtet 
und mit Fingersatz bezeichnet von R. Seifert. 

Heft I (Leichter.) 1,80 

Heft n (Schwieriger.) 2,30 

Rach, Joh. ISeb. Ou venture aus der H moll-Suite. Fiir 
Violine, Harmonium und Pianoforte eingerichtet von 

Joh. Frohlich 2,50 

Bach^ Joh. 8eb. Rondeau, Sarabande etc. aus der 
H moll-Suite. Fiir Violine, Harmonium und Pianoforte 

eingerichtet von Joh. Frohlich 2, — 

Fr&hlich, Johannes. Zwei Andantes fiir Harmonium 

und Klavier . , . . 1, — 

Chopin, Fr. Ausgewaiilte Sti3cl(e (Trauermarsch, Op.35. 
— Notturno, Op. 9 No. 2. - Praludium, Op. 28 No. 15) 
fiir Klavier und Harmonium oder fiir zwei Klaviere 
eingerichtet und mit Fingersatz versehen von R. Seifert 2, — 
Hummel, Ferdinand, Op 56. Drei Fantasiestiiclte 
fiir Violoncell (oder Bratsche oder Horti) mit Harmo 
mum' 'o^-PTHanoforte-Begleilimg. 

No. 1. Romanze 1,30 

No. 2. Intermezzo .... 1,30 

No. 3. Gavotte 1,80 





I i4riSu 



3. Gavotte. 



Ferdinand Hiinunel, Op. 56. N9 3. 
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Bemerkungeii ftber die Verwendung der Register des Harmoniums* 

Die Bezeichnung, Anordnung und Klangwirkung ist bei den deutschen und amerikanischen Harmoniums (Estey- 
Cottage-Orgeln) wesentlieh verschieden, ja sie weicht sogar bei deutscben Instrumenten unter einander und ebenso bei den 
anderen noeh teilweise ab. Um nun sehwacberen Spielern die Orientierung auf jeder Art Harmoniums und die riehtige An- 
wendung der verscbiedenen Kegister zu ermoglichen, wird bier Folgendes bemerkt: 

In der Kegel sind bei den deutschen Insti-umenten die sogenannten „klingenden" Register, d. b. die eine bestimmte 
Zungenreibe erklingenlassenden Register mit Zahlen bezeicbnet und auf jedem Insti-ument doppelt vorbanden. Von den gleicb- 
namigen resp, mit derselben Zabl bezeiebneten Registern gilt dann das eine fur die Diskantbalfte der Klaviatur und das andere 
flir die Bassbalfte derselben. Die Diskantbalfte wird gewobnlicb von gn |. an aufwarts gerecbnet; bei einzelnen (grosseren) 
Insti-umenten beginnt der Diskant aber bereits bei ^ , . Der Spieler muss sicb vergewissern, wo auf seinem Instrument die 
Teilung der Klaviaturbalften erfolgt. *' 3 

Die Register (T) 

viy I steben im SFuss-Ton, d. b. sie lassen die Tone in derselben Oktave erklingen, in welcber sie 
(?) gespielt werden. 

® 

Das Register (T) stebt im 16Fuss-Ton, d. b. es erklingt um eine Oktave tiefer, als man spielt. 

Das Register (7) stebt im 4Fuss-Ton, d. b. es erklingt um eine Oktave bober, als man spielt. 

Die nur einmal vorbandenen Register (T) =* Expression (fiir crescendo und diminuendo) und (?) = Grand jeu 
(Verbindung aller vorbandenen Register fiir ff) erstrecken ibre Wirkung tiber die ganze Klaviatur. Bei grossen Instrumenten 
mit zwei Klaviaturen (Manualen) sind die einzelnen Register auf beide Manuale verteilt, und zwar derart , dass das II. (obere) 
Manual etwas scbwacher, das I. (untere) etwas starker klingt. Der Registerzug ' (l) = Manualkoppel verbindet die Stimmen 
der beiden Manuale mit einander. 

Bei den amerikanischen Instrumenten sind die Register nicbt mit Zablen, sondern mit Bucbstaben bezeicbnet. 

Fiir die Diskantbalfte sind gewobnlicb vorbanden: Ftir die Bassbalfte sind zumeist vorbanden: 

(d) = Diapason \ (?) = Melodia = 8Fuss-Ton (erklingt in unveranderter Lage). 

^ >= 8Fuss-Ton (erklingen in unveranderter v 

@ = Vox juMlante } L^ge). ® = Viola \ ^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ 

(S) = Flote = 4Fuss-Ton (erklingt eine Oktave bober). (yi) = Violettaj 

(f ) = Wald-Flute = 2Fuss-Ton (erklingt zwei Oktaven bober). (J) = Subbass \ 

^^ ^ V = 16Fuss-Ton (erklingen eine Oktave tiefer). 

(cl) =^ Clarionett = 16Fuss-Ton (erklingt eine Oktave tiefer). (bj = Bourdon I 

In Betreff der Teilungsstelle zwiscben Diskant und Bass gilt das oben von den deutschen Instrumenten Gesagte. 

An Stelle des Expressionzuges tiitt bei den Amerikanern der „Ejiie-Swell"-Hebel, welcber ebenfalls ein crescendo 
und diminuendo ermogliebt. 

(&) = Grand jeu ist wie bei den deutscben Instrumenten behandelt. 

Will der Spieler Kompositionen, welcbe ftir deutsche Instrumente berecbnet und mit deutscber Registerbezeichnung 
verseben sind, auf einem amerikanischen Harmonium spielen, oder will er umgekebrt nacb amerikanischer Weise- bezeiebnete 
Kompositionen ^uf «inem deutscben Instrument ausftibren, so muss er vor alien Dingen tracbten, da wo acbtfussige Register 
vorgescbrieben sind, lueb wieder nur achtfiissige anzuwenden, 4 Fuss -Register nur durcb ebensolcbe zu ersetzen etc. — Die 
obigen Erklarungen der Register werden den notigen Anbalt bierzu gewabren. Die besondere Auswabl unter mehreren der 
Tonlage nacb gleichen Registern (also die eigentlicbe Miscbung der Klangfarben) muss dagegen lediglich dem Gescbmacke des 
Spielers tiberlassen bleiben. 

Die Aufzeicbnung der Register bei der Notensebrift gescbiebt derart, dass die betreffenden Bassregister unter die 
Noten der linken, die Diskantiegister uber die Noten der rechten Hand, die anderen fiir beide Klaviaturhalften geltenden 
Register (Expression, Grand jeu etc.) aber zwischen beide Liniensysteme gezeiebnet werden. Jedes Registerzeicben gilt so 
lange, bis es ausdrticklicb durcb das Zeicben widerrufen wird. Der Registerzug (T) oder (1) z. B. muss also So lange 
geoffnet bleiben, bis das Zeicben (^ oder j® • dem Spieler vorscbreibt, das betreffende Register wieder abzustossen. 
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